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( 3 ) वास्तविक उपयोक्ता पतों के अधीन आयात की अनुमति 

केवल , रत्न और प्राभूषण संवर्धन परिषद् और स्वर्णकारों 
एवं कारीगरों की सहकारी समितियों के पास विधिवत पंजीकृत 

निर्यातकों को दी जाएगी । 
( 4 ) जब ऐसा माल अायात किया जा रहा हो , उस समय उनके 

पायात को प्रभावी करने वाले लागू कोई निषेध या विनियमन 
उस लाइसेंस के लिए माल को प्रभावित नहीं करेंगे । 

[मिभिल संख्या 1/ 24/ पार ई पी /एस/ 74 - ई पी सी ] 

कावे . शेषाद्रि , मुख्य नियंत्रक पायात-निर्यात । 


वाणिज्य मार्गा क आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

( बाणिज्य विभाग ) 
आयात व्यापार नियंत्रण 
नई दिल्ली , 28 जुलाई . 1978 

प्रावेश संख्या 22/ 78 

खुला सामाग्य लाइसेंस सं० 12/ 78 
का० प्रा० 475 ( प्र ) .-~ - आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 
1947, ( 1947 का 16 ) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत अधिकारों का प्रयोग 
कर सरकार, सात . और प्राभूषण के पंजीकृत निर्यातक और स्वर्णकारों 

कारीगरों दकारी समितियों को , इस प्रावेश में संलग्न अनबंध 
में यथा सूची - रस्म और प्राभूषण उद्योग के लिए अपेक्षित , मशीनरी , 
उपस्कर, पापा ११९.५ जागार गार ५४ा को दक्षिणी अमोका /वक्षिणी 
पश्चिमी अफीका संघ , रोडेशिया और चीन के तिब्बत प्रवंशों को छोड़कर 
किसी भी देश को निम्नलिखित शतों के अधीन पायात करने की अनुमति 
प्रदान करती हैं : - -- 
( 1 ) आयात किए गए ऐसे माल का उत्पादन या विनिर्माण दक्षिणी 

अफीका दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका संष रोटेशिया और चीन के 

तिब्बती देश में नहीं किया गया है । 
( 2 ) ऐसे माल का खदान 31 मार्च , 1979 को या इससे पूर्व , 

बिना किसी बुद्धि अवधि के जो भी कुछ हो , भारत को प्रेषण 
के माध्यम से किया जाता है । 


पले सामान्य संख्या 12/78 का अनुबंध : 

1. स्लैब साज 
2. हीरों के लिए सीज 

मो गेज , लिबरिज गेज 
4. मोहने योग्य लेन्स होरहर पीर परिवर्तनीय शीशों के साथ नये 

बाइनोक्युलर लूप्स । 
5. ज्वेलर्स माइक्रोस्कोप-स्टिरियो- जूम टाइप -स्टैणाई उपसाधिनों के साथ 
6. बहुमूल्य रत्नों के परिक्षण के लिए प्रौजार-हाइक्रोस्कोप रिफैक्ट्रो 

मीटर । 
7. इल्युमीनेटर पोलेरिस्कोप 
8. बहुमूल्य रत्नों के परिक्षण के लिए स्वा लैम्प 
५. रुबिन टेबल लुप्म ---ट्रिप्वाइब -बाइनोस्यूलर जीस लूप्स 
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10. स्पेक्ट्रोस्कोप एडेप्टर, माइक्रोस्कोप के लिए 

56. गडिल और बेविल पालिशिंग मशीन 
11. केवल डाइक्रोस्कोप ट्यूब 

57. कम्बाइन्ड फैलिनेटिंग और चम्फरिंग मशीन 
12. मोनोक्रोमेटिक फिल्टर 

58. आयमण्ट कम्पाउण्ड फिट 
13. पोलेराइजिंग फिल्टर 

59. कैमोचन ग्राइडिंग मशीन 
14. डाइको स्कोप 

6 (0. गलुइंग आपरेटस 
15. मुल्स पाई कण्ऐमर, स्टेण्ट के मात्र 

6 I. गडिल और बेविल फार्मिग मशीन 
16. डायमण्ड गेज 

6 2. पूर्ण रूपेण स्वचालित कैयोचन शेपिंग मशीन 
17. प्लास्टिक पर्ल और हायमण्ड गेज 

63. कैलिनेटिंग मशीन 
18. मेटल फिंगर डायमण्ड गेज 

कोलमग्स सेमि - मेटिक कैरोचन मणीन : मिंगल यूनिट 

6.1. जेम टेस्टिग लैम्पस । 
19. भोवल स्टोन ( इलिपटिकल ) के लिए गज 
20. प्रोपोर्शन स्क्रोप/ प्रोपोर्शन मीटस 
21. डायलस्लाइडिंग मोटाई मापन की गज, क्लिपर्म 

MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 
22. डायल माइक्रोमीटर्स 

COOPERATION 
2.3. रेयनर स्पेक्ट्रोस्कोप 

( Department of Commerce ) 
24. भेक स्पेक्ट्रोस्कोप डी०जी० फिक्स्ट स्लिट 

Import Trade Control 
25. बेक स्पेक्ट्रोस्कोप डी०जी० एएजस्टबल स्लिट 

JMPORT TRADE CONTROL 
26. बेक स्पेक्ट्रोस्कोप प्रिज्म , एडजस्टमल स्लिट 

New Delhi , the 28th July, 1978 
27. स्पेक्ट्रोस्कोप स्टोन होल्डर 
28. स्पेक्ट्रोस्कोप टेबल स्टेण्ड 

Order No. 22 / 78 
29. मित्ल स्पेक्ट्रोस्कोप स्टैण्ड 

Open General Licence No. 12 / 78 
30. स्टोन होल्डिग पटैचमेंट डाइक्रोस्कोप 

S . O . 475 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sec . 
31. स्टोन होल्डिग एटैचमेंट-स्पेक्ट्रोस्कोप 

tion 3 of Imports & Exports ( Control) Act 1947, (18 of 

1947) , the Central Government gives general permission for 
3 2. सूक्ष्म मापी तुला विद्युत चालित हाथ से तोलने की तुला जो import of machinery , cquipment, testing apparatus tools and 

implements required for Gem and Jewellery industry as 
करटों और ग्रामों में तोल करें ( 0 . 05 ग्राम या इससे कम listed in the Annexure to this Order , by Registered Exporters 
न्यूनतम पठन अक्षमता रखने वाली ) । 

of gem and jewellery and Cooperative Sociсties of gold 

smiths and artisans, from any country except the Union of 
33. डायमण्ड धीरने की मशीनों के लिए फोस्फर जि शा ने इस 

South Africa / South -West Africa , Rhodesia and the Tibet 

Region of China , subject to the following conditions : 
34. अल्ट्रा सोनिक ड्रिलिंग मशीन 

(i ) The goods so imported have not been produced 
35. राउन्ड मीड्म लैपिंग मगीन 

or manufactured in the Union of South Africa / 

South- West Africa , Rhodesia and the Tibet Region 
36. माइनो सम्प 

of China. 
37. फैसेटिंग मशीन 

(ii) Such goods are shipped on through consignments 
38. टेमलिंग मशीन 

to India on or before 31st March, 1979, without 

any grace period , what-so - ever , 
39. बीइम -प्रि -गाइङिग मशीन 

( ii) The import shall be allowed only to exporters duly 
10. बीडम फाइन ग्राइजिंग मणीन 

registered with Gem and Jewellery Export Promotion 

Council and Co- operative Societion of goldsmiths and 
41. कम्पाइस कैलिनेटिंग एण्ड वीवेलिंग मशीन 

artisans and shall be subject to " Actual User " 

condition. 
42. डोपिंग प्रेम 

( iv ) Nothing in this licence shall affect the application to 
13. कैयोचन शेपिंग मशीन 

any goods , of any other prohibition or motion 
44. बटुटेम्पोलियर मशीन 

affecting the import thereof, in fove , at the time 

when such goods are imported . 
4 5. नाइनेशन पोलिस्ट्रोमल 

Tr . No . 1 / 24 / REP / S / 74- EPC] 
4 i. पोलिथरमणीन 

K . V . SESHADRI , Chief Controller of Imports & 

Exports 
47. कजल ---फर्टीजैसीफ मशीन 
48. कजल - -वोकेशलिफ मणीन 

ANNEXURE To O . G.L . No. 12 / 78 
19. फाइन ग्राइडिंग मशीन 

1. Slab Saws. 
50. रफ ग्राइडिंग मणीन 

2. Sieves for Diamonds. 
51. पालिशिंग मशीन 

3 . Moe Gauge , Leveridge Gauge . 
52. पाटोमेटिक फेसेटिंग मशीन 

4 . New Binocular Loupes with foldable lens holder and 

changeable glasses , 
53. सोपिग मगीन 

5. Jeweliers Microscope -Stereo- Zoom type- with standard 
54. मल्टीपल स्ट्रोन वैरियम 

accessories . 
55. गडिल और बेबिल ग्राइंडिंग मशीन 

6 . Instruments for testing precious stones-Dichroscope 

Refractoincter . 
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1 . The Illuminator polariscope. 
8 . Quartz lamp for testing precious stones. 
9 . Rubin Tuble Loupes- Tripoid -Binocular Zeiss Loupes , 
10 . Spectroscope adapter for microscope . 
11. Dichro - scope tube only . 
12 . Monochromatic Alter . 
13 . Polarising Filter . 
14 . Dichro scope. 
15 . Bull s eye condenser with stand . 
16 . Moe diamond gauge , 
17. Plastic pearl und diamond gauge . 
18 . Metal finger diamond gauge . 
19 . Gauge for oval stones (Elliptical ) , 
20 . Proportion scope / proportion metors. 
21. Dialsliding thickness measuring gauges , clipers . 
22. Dial Micrometers . 
23 . Rayner spectroscope. 
24 , Beck spectroscope D . G . fixed slit . 
25. Beck spectroscope D . G . adjustable slit. 
26. Beck spectroscope Prism , adjustable slit . 
27 . Spectroscope stone holder . 
28 . Spectroscope table stand 
29 . Mitchell Spectorscope stand . 
30 . Stone holdling attachment dischroscope. 
31. Stone holding attachment-spectroscopc. 
32 . Precision balance clectrically operated / hand weighing 

balances weighing in carats and grims (having 

minimum reading capacity 0,05 gm . cr less ). 
33 . Phosphor Bronze saw blades for diamond sawing 

machines. 
34 . Ultra Sonic Drilling machine . 


35. Round beads lapping machine . 
36. Vibro lap . 
37 , Façeting machine . 
38. Tumbling machine. 
39 . Beads Pre-Grinding machine . 
40 . Beads line Grinding machine, 
41. Combined Calibrating & Bevelling machine. 
42 . Dopping Press . 
43 . Cabochon Shaping machine. 
44 . Burstenpolier machine . 
45 . Vibrations Poliertrommel, 
46 . Poliermachine. 
47, Kugel-Fertigeschleif machine . 
48 . Kugel-Vorschleif machine , 
49 . Fine Grinding machine . 
50 . Rough Grinding machine , 
51. Polishing machine. 
52 . Automatic Faceting machine, 
53 . Dopping machine . 
34 . Multiple Stone Bearers. 
55. Girdle and Bevel Grinding machine. 
56 . Girdle & Bevel Polishing machinc , 
57. Combined Calibrating & Chamfering machine. 
58 . Diamond Compound Kit. 
59. Cabochon -Grinding machine . 
60. Gluing Apparatus , 
61. Girdle & Bevel Forming machine . 
62. Fully Automatic Cabochon Shaping machines, 
63. Calibrating machine - Colbugh s Semi-Matic Cabochon 

machino - Single Unit. 
64, Gem Testing Lamps , 
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